BIULETYN BRANŻOWY URE - Ciepło Nr 240 (1500) 14 kwietnia 2022 r. 


Warszawa, 14 kwietnia 2022 r. 


Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 22/2022 
w sprawie 


średniej jednostkowej ceny wytwarzania ciepła oraz Średniej jednostkowej stawki 
przesyłowej 


1) Średnia jednostkowa cena wytwarzania ciepła przez  koncesjonowane 
przedsiębiorstwa w 2021 r. wynosi 47,65 zł/GJ. 


2) Średnia jednostkowa stawka za usługi przesyłania i dystrybucji ciepła w systemach 
ciepłowniczych kraju dla przedsiębiorstw koncesjonowanych w 2021 r. wynosi 
19,22 zł/GJ. 


Rafał Gawin 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 


/podpisano elektronicznie/ 


